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Dextrane 


Le dextrane est un polymère ramifié de dextrose (glucose) de masse moléculaire très élevée, appartenant au 
groupe des colloïdes. 


C'est un des exopolysaccharides excrétés par divers microorganismes du sol, qui jouent un rôle important, à échelle 
; : à f 1 i 
moléculaire dans la formation et conservation des sols (dextrane, xanthane, rhamsane, succinoglycane). 
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Biochimie modifier le code] 


Les glucoses de ce polysaccharide sont reliés par des liaisons alpha 1-6, il possède des ramifications constituées de 
liaisons alpha 1-2 ou 1-3 ou 1-4. 


Ces liaisons sont non-hydrolysables dans l'organisme humain. 


Prod uction [modifier le code] 


ll est obtenu à partir de l'action enzymatique de bactéries sur le saccharose. 


U sa g es [modifier le code] 


On utilise le dextrane en fonction de ses différents poids moléculaires: 

Poids moléculaire de 60 000 à 70 000, le dextrane est utilisé pour le remplacement de plasma et pour doser les 
lipoprotéines du sang. 

Le dextrane est également utilisé pour la fabrication de larmes artificielles, dans l'insuffisance lacrymale ou pour les 
porteurs de lentilles. 


En chimie, le dextrane peut être utilisé pour évaluer la taille des canaux ioniques. Seulement les dextranes dont les 


dimensions sont proches du diamètre du canal ionique étudié permettront d'inhiber son activité? 3 r 
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